EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 2018 

Resultado ENEM 2018 
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Número de lnscrição:1 81036728143 
Nome:MARIA ISABEL FRAZAO DA SILVA 
CPF:064.548.985-98 


Língua Estrangeira:INGLÊS 


Prova Objetiva 


Áreas de Conhecimento 

Nota 

Situação 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

594,0 

Presente 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 

606,9 

Presente 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

495,3 

Presente 

Matemática e suas Tecnologias 

461,0 

Presente 


Redação 


Redação 


Nota 

Situação 

680 

Presente 


íhef 


Ministério 
da Educação 
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